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สา เห ต 

ความ รน แรง 

การ พยากรณ์ 

การ เตรียม พร้อม 


สา เห (จุ ของ การ เกิด แผ่น ดิน ไหว 


การ เกิด แผ่น ดิน ไหว มี สาเหตุ มา จาก 2 สาเหตุ ใหญ่ สาเหตุ แรก เกิด จาก การ กระทำ ของ มนุษย์ ได้แก่ การ ทดลอง ระเบิด 
ปรมาณู การ กัก เก็บ นํ้า ใน เขื่อน และ แรง ระเบิด จาก การทำ เหมือง แร่ ส่วน สาเหตุ ที่ สอง เป็น สาเหตุ หลัก ของ การ เกิด แผ่น ดิน ไหว 
โดย เป็น การ เกิด ตาม ธรรม ชาติ อัน เนื่อง มา จาก การ เด ลื่อ นที่ข อง แผ่น เปลือก โลก่ ทั้งนื่ ทฤษฎี กลไก การ เกิด แผ่น ดิน ไหว ที่ ยอม 
รับ กัน ใน บิจจุ บัน มี 2 ทฤษฎี ดือ 

ทฤษฎี ว่า ด้วย การ ขยาย ด้วข อง เปลือก โลก โดย แผ่น ดิน ไหว เกิด จาก การที่ เปลือก โลก เกิด การ คด โค้ง โก่ง ตัว อ ย่าง อับ 
พลัน และ เมื่อ วัตถุ ขาด ออก จาก กัน จึง ปลด ปล่อย พลังงาน ออก มา ใน รูป คลื่น แผ่น ดิน ไหว 

ทฤษฎี ว่า ด้วย การ ดิน ตัว ของ วัตฤ โดย แผ่น ดิน ไหว มา จาก การ เคลื่อน ตัว ของ รอย เลื่อน กล่าว ดือ เมื่อ รอย เลื่อน เกิด การ 
เคลื่อน ตัว ถึง จุด หนึ่ง วัตถุ จะ ขาด ออก จาก กัน และ เสีย รูปอย่าง มาก พร้อม ทั้ง ปลด ปล่อย พลังงาน มหาศาล ออก มา ใน รูป ของ คลื่น 
แผ่น ดิน ไหว และ หลัง จาก นั้น วัตฤ จะ คืน ตัว กลับ ส่รูป เด ม 




* 




1 1 



รอย เลื่อน น. นว ราบ 



รอย เลื่อน ย้อน 


)) ขนาด และ ความ รุนแรง 

ขนาด (เฯ ฝืฐก แนย์ 6) เป็น ปริมาณ ที่มีค วาม สัมฬ นธ์กั บ พลังงาน ที่ พื้น โลก ปลด ปล่อย ออก มา ใน รูป ของ การ สั่น สะเทือน 
คำ นวณู ได้ จาก การ ตรวจ วัด ค่า ความ สูง ของ คลื่น แผ่น ดิน ไหว ที่ ตรวจ วัด ได้ ด้วย เครื่อง มือ ตรวจ แผ่น ดน ไหว โดย เป็น คำ ปริมาณ 
ที่ ปง# ขนาด ณ บริเวณ ศูนย์ กลาง แผน ดิน ไหว มี หน่วย เป็น " ริค เต อร่" 

ความ รุนแรง แผ่น ดิน ไหว (1ทเ6 ทรแ V) แสดง ถึง ความ รูนแ รง ของ เหตุการณ์ แผ่น ดิน ไหว ที่ เกิด ขึ้น วัด ได้ จาก ปราก ฎ การณ์ 
ที่ เกิด ขึ๋น ขณะ เกิด และ หลัง เกิด แผ่น ดิน ไหว เซ่น ความ รู้ สก ของ ผู้ดน ลัก่ษ ณะที่ วัตถุ หรือ อาคาร เสีย หาย หรือ สภาพ^ 
ภูมิประเทศ ที่ เปลี่ยน แปลง เป็น ด้น ใน กรณี ของ ประเทศ ไทย ใช้ มาด รา เม อร์แ คลลื่ ส่า หรับ เปรียบ เทียบ อันดับ ซึ่ง มี ทั้ง หมด 
12 อัน ตับ เรียง ล่า ตับ ความ รูนแ รง แผ่น ดิน ไหว จาก น้อย ไป มาก 
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มาตรา ริคเ ตอร์ 

ขนาด 

ความ สัมพันธ์ ของ ขนาด โดย ประมาณ กับ ความ สั่น สะเทือน ใกล้ ศูนย์ กลาง 

1-2.9 

3- 3.9 

4- 4.9 

5- 5.9 

6- 6.9 

7.0 ขึ้น ไป 

มวด รวเ มอร์ แค ลลี่ 

เกิด การ ลัน ไหว เล็ก น้อย ผู้ คน เริ่ม มี ความ รู้สึก ถึง การ ลัน ไหว บาง ครื่ง รู้สึก เวียน ศีรษะ 
เกิด การ ลัน ไหว เล็ก น้อย ผู้ คน ที่ อยู่ ใน อาคาร รู้สึก เหมือน รถไฟ วิ่ง ผ่าน 

เกิด การ ลัน ไหว ปานกลาง ผู้ที่อ าสัย อยู่ ทั้ง ภาย ใน อาคาร และ นอก อาคาร รู้สึก ถึง การ ลัน 
สะเทือน วัตถุ ห้อย แขวน แกว่ง ไกว 

เกิด การ สั่น ไหว รุนแรง เป็น บริเวณ กวาง เครื่อง เรือน และ วัตถุ มี การ เคลื่อน ที่ 
เกิด การ สั่น ไหว รุนแรง มาก อาคาร เริ่ม เสีย หาย ฬงท ลาย 

เกิด การ สั่น ไหว ร้าย แรง อาคาร สิง ถ่อ สร้าง มี ความ เสีย หายอย่าง มาก แผ่น ดิน แยก วัตถุ ที่ 
อยู่ บน พื้น ถูก เหวี่ยง กระเด็น 

อันดับ ที่ 

ลักษณะ ความ รุนแรง โดย เปรียบ เทียบ 

I 

เป็น อัน ตับ ที่ อ่อน มาก ตรวจ วัด โดย เครื่อง มือ 

II 

พอ รู้สึก ได้ สำ หริ บผู้ที่ อยู่ นิ่ง ๆ ใน อาคาร สูง ๆ 

III 

พอ รู้สึก ได้ สำ หริ บผู้ อยู่ ใน บ้าน แต่ คน ส่วน ใหญ่ ยัง ไม่ รู้สึก 

IV 

ผู้ อยู่ ใน บ้าน รู้สึก ว่า ของ ใน บ้าน สั่น ไหว 

V 

รู้สึก เกือบ ทุก คน ของ ใน บ้าน เริ่ม แกว่ง ไกว 

VI 

รู้สึก ได้ กับ ทุก คน ข อง หนัก ใน บ้าน เริ่ม เด ลี่ อน ไหว 

VII 

ทุก คน ต่าง ตกใจ สิ่ง ถ่อ สร้าง เริ่ม ปราก ฎ ความ เสีย หาย 

VIII 

เสึย หาย ค่อน ข้าง มาก ใน อาคาร ธรรมดา 

IX 

สิ่ง ถ่อ สร้าง ที่ ออก แบบ ไว้ อย่าง ดี เสึย หาย มาก 

X 

อาคาร ฬง ราง รถไฟ บิด งอ 

XI 

อาคาร สิ่ง ก่อ สร้าง ฬงท ลาย เกือบ ทั้ง หมด ผิว โลก ปูด นูน และ เลื่อน เป็น คลื่น บน 


พื้น ดิน อ่อน 

XII 

ทำลาย หมด ทุกอย่าง มอง เห็น เป็น คลื่น บน แผ่น ดิน 

)) การ พยากรณ์ แพ่น ดิบ ไหว 



ภัย แผ่น ดิน ไหว ยัง ดง เป็น ภัย ธรรมชาติ ที่ ยัง ไม่ สามารถ พยากรณ์ ได้ อย่าง แม่น ยำ ทั้ง เรื่อง ตำแหน่ง ขนาด และ เวลา เกิด ด้วย 
เทคโนโลยี และ อุปกรณ์ เครื่อง มือ ตรวจ วัด ที่มี อยู่ ใน ปัจจุบัน อย่าง ไร ก็ ตาม นัก วิทยา ศาสตร์ ได้มื ความ พยายาม อย่าง ยิ่ง ใน การ 
ศึกษา วิเคราะห์ ถึง่ คุณลักษณะ ต่าง ๆ ของบริเวณ แหล่ง กำเนิด แผ่น ดิน ไหว เพื่อ เพิ่ม ประสิทธิภาพ ใน การ พยากรณ์ แผ่น ดิน ไหว 
โดย อาศึ ย่ ทั้ง ที่ เป็น ทฤษฎี เกี่ยว กับ 

ศูณ ลักษณะ หาง คาย ภาพ' ของ เปลือก โลก ที่ เปลี่ยน แปลง จาก ปกติ ก่อน เกิด แผ่น ดิน ไหว 

- แรง เครียด ใน เปลือก โลก เพิ่ม ขึ้น 

- การ เปลี่ยน แปลง สนาม ไฟฟ้า สนาม แป เหล็ก สนาม โน้ม ถ่วง 

- การ เคลื่อน ตัว ของ เปลือก โลก 

- นํ้า ใต้ ดิน (ชาว จีน ลัง เกด การ เปลี่ยน แปลง ของ นํ้า ใน ปอ นํ้า 5 ประการ ก่อน เกิด แผ่น ดิน ไหว 

ได้แก่ นํ้า ขุ่น ขึ้น มี การ ห มน วน ของ นํ้า ระ ตับ นํ้า เปลี่ยน แปลง มี ฟอง อากาศ และ รส ขม) 

- ปริมาณ กั๋าซ เรดอน เพิ่ม่ ขึ้น 

- การส่ง คลื่น วิทยุ ความ ยาว คลื่น สูงๆ 

การ ลัง เกด พฤติกรรม ของ ลัด ว' หลาย ชนิด ที่มี การ วับ รู้ กึง ภัย ก่อน เกิด แผ่น ดิน ไหว 

- แมลง สาบ จำนวน มาก วิ่ง เฟ้น ฟาน 

- สุนัข เป็ด ไถ่ หมู หมี ตื่น ตกใจ 

- ห่นู 3 วิ่ง ออก มา จ้า กรุ 
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- ปลา กระโดด ขึ้น จาก ผิว นํ้า ฯลฯ 

เห คุ คา รณ์แผ่น ดิน ไหว 

เมื่อ เกิด แผ่น ดิน ไหว ขนาด เล็กๆ ใน บริเวณ เดียว กัน หลาย สิบ ครั้ง หรือ หลาย ร้อย ครั้ง ใน ระยะ เวลา สัน ๆ เป็น วัน หรือ ใน 
สัปดาห์ อาจ เป็น สิง บอก เหตุ ล่วง หน้า ว่า จะ เกิด แผ่น ดิน ไหว ที่มีข นาด ใหญ่ กว่า ตาม มา ได้ หรือ ใน บาง บริเวณ ที่ เคย เกิด 
แผ่น ดิน ไหว ขนาด ใหญ่ ใน อด ต สามารถ คาด การณ์ ล่วง หน้า ว่า อาจ เกิด แผ่นั ดิน ไหว ใหญ่ ที่มีข นาด เท่า เทียม กัน 
หาก บริเวณ มั่น ว่าง เวน ช่วง เวลา การ เกิด แผ่น ดิน ไหว เป็น ระยะ เวลา ยาว นาน หลาย สิบ ปี หรือ หลาย ร้อย ป็ ยิ่ง มี การ สะสม 
พสัง งาน ที่ เปลือก โลก ใน ระยะ เวลา ยาว นาน เท่าใด การ เคลื่อน ตัว โดย ฉิบพ ลัน เป็น แผ่น ดิน ไหว รุนแรง ก็ เพิ่ม มาก ขึ้น 

โดย สรุป การ พยากรณ์ แผ่น ดิน ไหว ใน ภาวะ ปัจจุ น้น กัง อยู่ ใน ช่วง ของ การ ศึกษา วิสัย และ ฬฒ นา เพื่อ การ คาด หมาย ที่ 
แม่น ยำ และ แน่ นอน ขึ้น อย่าง ไรุก็ ตาม การ มี มาตรการ ป้องกัน และ บรรเทา ภัย แผ่น ดิน ไหว เช่น การ ก่อ สร้าง อาคาร ให์มี 
ความ มั่น คง แข็ง แรง ใน พื้นที่ เสี่ยง ภัย รวม ถึง การ เตรียม พร้อม ที่ดีข อง ประชาชน จะ ช่วย ลด การ สูญ เสีย ได้ มาก 

)) การ ป ฎิบ้ดิ และ ป้อง กับ 

ค่อน การ เกิด แผ่น ดิน ไหว 

1. ควร มี ไฟฉาย พร้อม ถ่าน ไฟฉาย และ กระเป๋า ยา เตรียม ไว่ ใน บ้าน และ ให้ ทุก คน ทราบ ว่า อยู่ ที่ ไหน 

2. ศึกษา การ ปฐม พยาบาล เบื้อง ด้น 

3. ควร มี เครื่อง มอ ดับ เพลิง ไว่ ใน บ้าน เช่น เครื่อง ดับ เพลิง ถุง ทราย เป็น ด้น 

4. ควร ทราบ ตำแหน่ง ของ วาล์ว ปี ดนํ้า วาล์ว ปีด ก๊าซ สะพาน ไฟฟ้า สำ หร้บ ดัด กระแส ไฟฟ้า 

5. อย่า วาง สิ่ง ของ หน้ก บน ขึ้น หรือ หิ้ง สูง ๆ เมื่อ แผ่น ดิน ไหว อาจ ตกลง มา เป็น สัน ตรา ย ได้ 

6. ผูก เครื่อง ใช้ หนัก ๆ ให้ แน่น กับ พื้น ผนัง บาน 

7. คัว รมี การ วาง แผน เ รอง จุด นัด หมาย ใน กรณี ที่ ต้อง พลัดพราก จาก กัน เพื่อ มา รวม กัน อีก ครั้ง ใน ภาย หลัง 

8. สร้าง อาคาร บ้าน เรือ นใหิ้ เป็น ไป ตาม กฎเกณฑ์ ที่ก่า หน ด สำ หร้บ พื้นที่ เสี่ยง ภัย แผ่น ดิน ไหว 

ระหว่าง เกิด แผ่น ดิน ไหว 

1. อย่า ตื่น ตกใจ พยายาม ควบ คุม สติ อยู่ อย่าง สงบ ถ้า ท่านอยู่ ใน บ้าน ก็ ให้ อยู่ ใน บ้าน ถ้า ท่านอยู่ นอก บ้าน ก็ ให้ อยู่ นอก บ้าน 
เพราะ ส่วน ใหญ่ ได้ ริบ บาด เจ็บ เพราะ วิ่ง เช้า ออก จาก บ้าน 

2. ถ้า อยู่ ใน บ้า นัให้ ยืน หรือ มอบ อยู่ ใน ส่วน ของ บ้าน ที่มี โครง สร้าง แข็ง แรง ที่ สามารถ ริบ นํ้าห นัก ได้ มาก และ ให้ อยู่ ห่าง จาก 
ประตู ระเบียง และ หน้า ต่าง ^'"' 

3. ห' าก อยู่ ใน อาคาร สูง ควร ตั้ง สติ ให้ มั่น และ รีบออก จาก อาคาร โดย เร็ว หนี ให้ ห้าง จาก สี่งที่ จะ ลม ทับ ได้ 

4. ถา อยู่ ใน ที่ โล่ง แจ้ง ให้ อยู่ ห่าง จุาก เสา ไฟฟ้า และ สิ่ง ห้อย แขวน ต่าง ๆ ที่ ปลอดภัย ภาย นอก คือ ที่ โล่ง แจ้ง 

5. อย่า ใช้ เทียน ไม้ ขีด ไฟ ห้รือ สี่งที่ ท่า ให้ เกิด เปลว หรือ ประกาย ไฟ เพราะ อาจ มี แก๊ส รื่ว่อ ยู่ บริเวณ มั่น 

6. ถ้า ท่าน กำลัง ขับ รถ ให้ หยุด รถ และ อยู่ ภาย ใน รถ จน กระทั่ง การ สัน สะเทือน จะ หยุด 

7. ห้าม ใช้ ลิฟท่ โดย เด็ด ขาคั ขณะ เกิด แผ่น ดิน ไหว 

8. หากอยู่ ชาย หาด ให้ อยู่ ห้าง จาก ชาย ฝัง เพราะ อาจ เกิด คลื่น ขนาด ใหญ่ ช้ดเ ข้า หา ฝัง 
หลัง เกิด แผ่น ดิน ไหว 

1. ควร ตรวจ ตัว เอง และ คน ขาง เคียง ว่า ได้ ริบ บาด เจ็บ หรือ ไม่ ให้ ท่า การ ปฐม พยาบาล ขึ้น ด้น ก่อน 

2. ควร รีบออก จาก อาคาร ที่ เสีย หาย ทันที เพราะ หาก เกิด แผ่น ดิน ไหว ตาม มา อๆ คา ร อาจ พัง ทลาย ได้ 

3. ใส่ รองเท้า หุ้ม สัน เสมอ เพราะ อาจ มี เศษ แก้ว หรือ วัสดุ แหลม คม อื่น ๆ และ สิ่ง หัก พัง แทง 

4. ตรวจ สาย ไฟ่ ท่อ นํ้า ท่อ แก๊ส ถ้า แก๊ส รั้ว ใหัปี ด วาล์ว กัง แก๊ส ยก สะพาน ไฟ อย่า จุด ไม้ ขีด ไฟ 
หรือ ก่อ ไฟ จน กว่า จะ แน่ ใจ ว่า ไม่ มี แก๊ส รั้ว 

5. ตรวจ สอบ ว่า แก๊ส รั้ว ด้วย การ ดม กลิ่น เท่า มั่น ถ้า ได้ กลิ่น ให้ เปีด ประตู หน้าต่าง ทุก บาน 

6. ให้ ออก จาก บริเวณ ที่ สาย ไฟ ขาด และ วัสดุ สาย ไฟ พาด ถึง 

7. เปีด วิทยุ ฟ้ง ดำ แนะ น่า ฉุกเ ฉิน อย่า ใช้ โทร ดัพูท่ นอก จาก จำ เป็น จริง ๆ 

8. สำรวจ ตูด วาม เสีย หาย ข่อ ง ท่อ ส้วม และ ท่อ นํ้า ทิ้ง ก่อน ใช้ 

9. อย่า เป็นั ไทย มุง หรือ เข้า ไป ใน เขต ที่มีค วาม เสีย หาย สูง หรือ อาคาร พัง 

10. อย่า แพร่ ข่าว ลือ 


กลับ ขึ้น ไป ด้าน บน 
หน้า หลัก 
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